WikipediA 

Aduge jezik 


Aduge jezik (ISO 639-3: adu (http://www.sil.org/iso639-3/documentation.asp?id=adu)), jezik skupine 
edoid, šira benue-kongoanska skupina, kojim govori 1.900 ljudi (Crozier and Blench 1992) u nigerijskoj 
državi Anambra^ . 

Aduge čini zaseban jezik unutar sjeverozapadne podskupine edoidskih jezika. 

Izvori 

1. Ethnologue (16th) (http://www.ethnologue.com/show_language. asp?code=adu) 

Vanjske poveznice 

■ Ethnologue (14th) (http://www.ethnologue.com/14/show_language. asp?code=ADU) 

■ Ethnologue (15th) (http://www.ethnologue.com/15/show_language. asp?code=adu) 


Dobavljeno iz "https://hr.wikipedia.org/w/index.php?title=AdugeJezik&oldid=3971542" 


Ova stranica posljednji je put uređivana 17. ožujka 2013. u 13:00. 

Tekst je dostupan pod licencijom Creative Commons lmenovanje/Dijel(pod istim uvjetima; dodatni uvjeti se mogu 
primjenjivati. Pogledajte Uvjetejjporabe za detalje. 







